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PART III 


Stores Purchase 


Indigenous Medicine Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No. C /4278 /12/ AVCH . 

17th October 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the Water Purifier (85 Ltr capacity purified with Normal, 
Hot & Cold dispencer ) for Panchakarma Hospital, 
Poojappura. Estimate Cost is · 65 ,000 . 

Tenders should be superscribed of the “ supply of 
Water Purifier (80 Ltr.)” addressed to the Superintendent 
Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
tenders will be at 3 p . m . on 12 - 12 - 2012 . The late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 3 .30 
p . m . on 12 - 12 - 2012 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 
of the material to be supplied . Application for the tender 


form should be accompanied by cash remittance of 312 
(Cost of tender form · 300 + VAT 12 ) which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances . Tender forms are not transferable . Sale of 
tender forms will be closed at 1 p . m . on 12 - 12 - 2012 . 
Cheques , Postal Orders etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Those who wish to purchase 
tender forms by post shall send an additional amount of 

50 by Money Order to cover postal charges. Duplicate 
tender forms, if required will be issued at · 156 ( Cost of 
tender form · 150 + VAT · 6 ) per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount 
of 1 % of the cost quoted rates as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Superintendent , 
Government Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram 
together with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 

100 . The rate quoted shall remain firm for one year 
from the date of acceptance of the tender. The 


wany 


Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone/ cancel 
the tender without stating any reason . 

തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര പഞ്ചകർമ്മ ആശുപത്രിയിലെ 
രോഗികൾക്കായി ഒരു 85 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വാട്ടർ 
പ്യൂരി ഫയർ ( Purified with Normal Hot & Cold Dispenser) 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക 65,000. 

- ഓരോ ദർഘാസുകളും തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ 
കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽ വിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 12 -12 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക 
ശേഷം 3 മണിവരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അന്നു തന്നെ 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 12 - 12- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 
- 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ 
ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താ ണ്. ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില - 312. (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 156). 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡാം : 100 - ന്റെ കേരള 
സംസ്ഥാന മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണംകാണിക്കാതെ 
നിരാകരിക്കാനോ മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള അ ധി കാ രം 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർ വേദ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 
of the material to be supplied . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of 
S 1, 030 ( Cost of tender form 990 + VAT - 40 ) which is 
the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances . Tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 1 p . m . 
on 17 - 12 - 2012 . Cheques , Postal Orders etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Those who 
wish to purchase tender forms by post shall send an 
additional amount of 50 by Money Order to cover 
postal charges . Duplicate tender forms, if required will be 
issued at 515 ( Cost of tender form " 495 + VAT - 20 ) 
per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount 
of 1 % of the cost quoted rates as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram 
together with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 
- 100 . The rate quoted shall remain firm for one year 
from the date of acceptance of the tender . The 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone /cancel 
the tender without stating any reason . 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയിലെ ആവ ശ്യ ത്തിലേക്കായി ഹൈ സ്പീഡ് 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടെണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ഓരോ ദർഘാസുകളും തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ 
കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽ വിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 17 -12 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക 

ശേഷം 3 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 17 - 12 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 
- 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ 
ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 
വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കുന്ന 
താ ണ് . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില - 1,030 (ഡപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫാറത്തിന്റെ വില - 515 ). 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
- തിരു വ ന ത പുരം ആയുർവേദ കോളേജ് ആശു പ്രതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡാം " 100- ന്റെ കേരള 
സംസ്ഥാന മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ 
നിരാകരിക്കാനോ മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയുർ വേദ കോളേജ് ആശു പത്രി 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital, Thiruvananthapuram. 


( Sd .) 


Superintendent. 


SHORT RE - TENDER NOTICE 
No . C /2795 /12/ AVCH . 

19th October 2012. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and installation of the Two Nos . Industrial Laundry 
Equipments (Washing Machine ) for Government Ayurveda 
College Hospital , Thiruvananthapuram. 

Tenders should be superscribed “ Supply of the Two 
Nos. Industrial Laundry Equipments (Washing 

Machine ) ” addressed to the Superintendent, Government 
Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram . The 
last date of the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 
17 - 12 - 2012 . The late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3. 30 p . m . on 17 - 12 - 2012 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


SPECIFICATION 


Government Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram 
has the right to accept or reject the tender. If 12 - 12 - 2012 
will be declared as a public holiday , the tender will be 
opened at 3. 30 p . m . on the next working day. Those who 
wish to purchase tender form by post shall obtain the 
forms early to avoid postal delay. Further details can be 
had from the Hospital Office during office time. 


1. It is a fully automatic commercial washer cum 

extractor with 3 compartments for dispensing 
detergent and additives. 
Water temperature can be controlled from 30 to 90 

degree centigrade (germs free clothes). 
3. Drum volume is more than 90 liters which ensure 

proper Tumbling/cleaning of clothes. 
4. Tub , drum and table top with stainless steel AISI 

304 grade. 
5. Frequency controlled motor protects the machine 

from voltage variations. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital, Thiruvananthapuram. 


( Sd .) 
Superintendent. 


TENDER NOTICES 


(1) 


[ No. 19/2012-2013] 
No . B - 2763/2012/ AVCH. 

25th October 2012. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and installation of “ Water Purifier” for Government 
Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram for the year 
2012 - 2013 . Brand name of all items should be specified in 
the tender and brochure may be attached with the tender 
documents . 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 2012- 13 വർഷത്തേക്ക് “ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ” 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., പരിയാരം എന്ന വിലാ 
സ ത്തി ലാണ് ദർ ഘാസ് അയയ് ക്കേ ണ്ട ത് . ഉപ ക രണ് 
നിർമ്മാതാക്കളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. കൂടാതെ ഉപക ര ണ ങ്ങ ളുടെ ബാഷറുകൾ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് കവറിനു 
പുറത്ത് “ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ” വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ്എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
12 - 12- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുൻപ് ഓഫീസിൽ 

- ലഭിച്ചി രി ക്ക ണം . വൈകി ക്കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 12- 12 - 2012 
വൈകുന്നേരം 3. 30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത 
നികുതി, ആകെ - 420 . ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു വാൻ 
വില യോ ടൊപ്പം - 50 അ ധിക മാ യി മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നിശ്ചിതവും 
ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് മറ്റൊരാളുടെ 
പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 3 - 12 - 2012 രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 
ആരംഭിക്കുന്നതും 11- 12 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറങ്ങൾ വി. പി. പി. 
ആയി അയയ്ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
ആവശ്യമെങ്കിൽ " 200 ( + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആകെ 
- 210 ) ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
- രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % തുകയുടെ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ നിരതദ്രവ്യമായി 100 - ന്റെ 
കേരള മുദ ക്ക ട ലാ സിൽ അപ്പന്റിക് സ് - 17 ( പകാ രമുള്ള 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- 12- 12 - 2012- ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 3.30- ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ടെണ്ടർ അം ഗീ ക രി ക്കാനോ നിര സി ക്കാനോ ഉള്ള 
പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിനായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


Tenders should be superscribed “ Tender for the 
supply of Water Purifier” addressed to the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, 
Pariyaram . The last date of the receipt of duly filled 
tender form is 3 p . m . on 2 - 12 -2012 . The late tenders will 
not be accepted under any circumstances . Tenders will be 
opened at 3 . 30 p . m . on 12 - 12 - 2012 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain required tender forms in 
which tenders should be submitted . Cost of original 
tender form is 400 + 5 % VAT ( Total 420 ) and 
duplicate form is " 200 + 5 % VAT. Those who wish to 
purchase tender form by post should send an additional 
amount of ` 50 as postage charge. The price fixed for a 
tender form or a set of form is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . The 
sale of tender form will be started at 10 a. m . on 3 - 12 - 2012 
and will be closed at 4 p .m . on 11 - 12 - 2012 . Demand Draft , 
Cheque, Postal Order etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. A preliminary agreement as per 
Appendix XVII of Store Purchase Manual Rules on Kerala 
Stamp Paper Worth of ` 100 together with an EMD of 1 % 
of the total amount quoted by a way of DD should be 
attached with the tender form . The Superintendent, 


( 2 ) 


[ No. 20 /2012 - 2013] 
No. B - 2785/2012/ AVCH. 

| 25th October 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
“ Installation of Solar Lights ” for Government Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram for the year 2012 - 2013 . 
Brand name of all items should be specified in the tender 
and brochure may be attached with the tender documents . 


രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ആരം ഭി ക്കു ന്നതും 11 - 12 - 2012 

കു ന്നേരം 4 മണിക്ക് അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ഫോറ ങ്ങ ൾ വി . പി . പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 
- 150 ( + 5 % മൂല്യ വർദ്ധിത നികു തി - ആകെ 158 ) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടു 
ത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % തുകയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ നിരതദവ്യ മായി 100 കേരള 
മുദ്രക്കടലാസിൽ അപ്പന്റിക്സ്- 17 പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- 12-12 - 2012 - ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3.30 - ന് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിനാ യിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital, Kannur, Pariyaram . 


(Sd.) 
Superintendent. 


Tenders should be superscribed “ Tender for the 
supply of Installation of Solar Lights ” addressed to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram . The last date of the receipt of duly 
filled tender form is 3 p . m . on 2 - 12 - 2012 . The late tenders 
will not be accepted under any circumstances . Tenders 
will be opened at 3. 30 p . m . on 12 - 12 -2012 in the presence 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain required tender forms in 
which tenders should be submitted . Cost of original 
tender form is 300 + 5 % VAT (total 315 ) and 
duplicate form is 150 + 5 % VAT . Those who wish to 
purchase tender form by post should send an additional 
amount 

of 
- 50 as postage charge. The price fixed for a tender form 
or a set of form is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . The 
sale of tender form will be started at 10 a .m . on 3 - 12 - 2012 

and will be closed at 4 p .m . on 11 - 12 -2012. Demand 
Draft , Cheque, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms. A preliminary agreement 
as per Appendix XVII of Store Purchase Manual Rules on 
Kerala Stamp Paper worth of ` 100 together with an EMD 
of 1 % of the total amount quoted by a way of DD should 
be attached with the tender form . The Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram 
has the right to accept or reject the tender. If 12 -12 - 2012 
will be declared as a public holiday , the tender will be 
opened at 3. 30 p . m . on the next working day . Those who 
wish to purchase tender form by post shall obtain the 
forms early to avoid postal delay. Further details can be 
had from the Hospital office during office time. 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർ വേദ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയിലേക്ക് 2012 - 13 വർഷ ത്തേക്ക് “ സോളാർ 

ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ ., പരിയാരം 
എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് അയയ്ക്കേണ്ടത്. ഉപകരണ 
നിർമ്മാതാക്കളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
യി രിക്കണം. കൂടാതെ ഉപക ര ണ ങ്ങളുടെ ബാഷറുകൾ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
കവറിനുപുറത്ത് “ സോളാർ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയി രി ക്ക ണം . പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 12 - 12 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 12 - 12 - 2012 

വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 300 + 5 % മൂല്യവർദ്ധിത 
നികുതി, ആകെ 1 315 . ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കു വാൻ 
വില യോ ടൊപ്പം - 50 അ ധി ക മാ യി മണിയോർഡർ 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് 
മറ്റൊ രാ ളുടെ പേരി ലേക്ക് മാറ്റാ വു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 3 - 12 - 2012 


